MIECIO GOZDAWA BOCZKOWSKI 


W skutek nieszczęśliwego wypadku w 4 wiośnie życia zmarł w dniu 
9 Lipca 1899 r. o godzinie drugiej po południu w Dukli. 

Wyprowadzenie zwłok nastąpi we środę dnia 12 Lipca r. b. o godzinie 
9 rano do kościoła parafialnego skąd po odbytem nabożeństwie zwłoki 
przeniesione zostaną na cmentarz miejscowy, na który to obrzęd stroskani 


rodzice pobożną publiczność zapraszają. 


